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Ne aflăm în prezent în plină epocă de căutări, observaţii gi 
explicaţii ale unor fenomene ce par la nivelul cunoştinţelor 
actuale, paranormale» 

Sarcina cea nai dificilă şi ingrată aparţine psihotronicii care 
caută să compronită miturile explicîndu-le,şi să atenteze la credin- 
ţa în senzaţional, concretizînd fenomenele. 

Regretabil este însă eă cercetările psihotroniştilor nu sînt 
susţinute de mass-media, care în goana după senzațional creează 
premizele consolidării miturilor vechi şi apariţiei altora A ASA 
generînd o adevărată psihoză a parapsihologiei, 

In bătălia pentru cuneaşterea ce asigură libertatea individului, 
psihotronica are ca aliate toate celelalte donenii ştiinţifice şi 
unele din domeniile parâştiinţifice (cun ar fi parapsihologia)e 

Această alianţă permite aşa cum se vă vedea în continuare, 
transformarea iråționalului în aie necunoscutului în cunoscut, 
ecultului în ştiinţifice 

Să încercăm să clarificăm posibilele cauze "paranormale" care 
pet perturba funcţionarea aparaturii electronice mederne sau pot 
altera structura materială generînd accidente aviatice, maritime şeae 
De asemenea să încercăn să înţelegen mecanismul prin care pot fi 
alterate funcţiile fiziologice ale conducătorilor diverselor vehicule 
implicate în accidente "paranormale". 

Pentru a realiza acest demers ne vom referi în continuare 
numai la capăcitâtea de generare de unde electromagnetice a unor 
puncte electrodermale (punctele cheie şi punctele SHU-antice), 

Această capacitate de a genera unde electromagnetice de foarte 
joasă frecvenţă este datorată modificării periodice şi cvasiperio- 
dice a activităţii electrodermale în punctele discutate, 

Calculul bioperioedicităţii electrođermale relevă posibilitatea 
emisiei în gama 1,39*10”% - 1,16*10”6uz această emisie transportînd 
energii de 9,27108 - 7, fe, d (sau 2,2+10"45 - 1,83. *10”+Tkeai 
sau 5,74+10”19 - 4,19*1072 1 ev), valorile energetice extren de 


scăzute ne determină la un studiu superficial să le ignorăme 
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Dacă însă calculăna armonica 158-a a acestei frecvenţe, echiva- 
lentă cu emisia simultană a 158 de persoane, observăm că energiile 
în discuţie sînt cuprinse între 3,36*1019 - 2,8°108J ( sau 
8@2,92-6,68 kcal, sau 2,1029 - 1,75*1021 eV)» Aceste energii 
acoperă domeniul. energiilor de legătură din structurile organice, 
domeniul energiilor de hidratare, selvatare, ionizare, de reţea, 
Van der Waals. şi de hidrogen a strucţuriler ani ganise aga cum 

reiese gi din aaa de mai jos ; 
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Dacă avem în vedere datele redate în tabel gi faptul că valorile 
energetice individuale emise, se amplifică în stări emoţionale deose- 
bite (de cîteva ori la persoanele considerate normale deped.vepsihic 
gi cu cîteva ordine de mărime la persoanele ce prezintă e labiliţate 
psiho-emoţională) se poate presupune că denaturarea structurilor de 
bază ale materialeldr din care este construită e nâvă prawo fi 
provocată şi de 'un nro mai mie de persoaneo 

De asemenea dacă ţinem cont de faptul că aparatele electronice 
de bord ale navelor sînt destul de sensibile la perturbații electro- 
magnetice, dereglarea acestora datorită prezenţei la bord a unui nre 
de persoane ce emit sincron e anumită cantitate de energie, este 
lesne de înţelese i í i j 

și mai evidentă devine perturbarea posibilă a fiziologiei 
piloților, atunci cînd calculăm armnonicele 13 - 20 ale frecvenţelor 
de bază, 

“In cele ce urmează vom studia numai cîteva din frecvențele 
fiziologice ce pot fi perturbate şi anume ; 


a) Frecvenţele de 0,1 - 0,2 Hz care reprezintă periodicitatea 
contracţiilor spontane ale capilarelor în repaus, se regăsesc în 
5 armonici ale unui număr de 52 frecvenţe de bază ; 


- armonica 13 a frecvenţelor i; 2601032 -ig 54+10"dhz2 2; 
1,38+10"5H2 ; 1,98+10”64a ; 2,51+10 as, ;1,73+109Ha 
= armonica 14 a frecvenţelor 6,94*10 “a ; 1 71*10 -6z ; 
8,68*10”6a ; 6,61+106Hz ; 9,25+10"6Hz ;9,920107 6Ha 
1,06+10"9H2; 7,3 *10”uz; 6,31*10”6uz; 1,15+10”9Ha; 
8, 16+10” fug. 


~ armonica 15 a frecvenţelor 4, '18+10” Sua, ; 4,4810 fuz; 3,38010" fiz 


4,2+106Ha; 6,03+10”6uz; 4,96+10"6uz; 5,55*10“6uz; 
5,34+10”uz; 4,08*10”6Hz; 3,22+10”6Ha; 3,86+10“6Hz; 
3,15+106Ha; 5,18+10"6uz. 


DA 


hu ; 


- armonica 16 a frecvenţelor 2,83 +10”6uz ' 2,78+10” uz; 


2,57+10"6uz; 2,53+10"6uz; 2,59+10"6H2;2,24+10"6uz; 
2,14*10"6i2, 2,1*10"6uz; 2,04*10”642; 1,88+10"6uz; 
1,8+10”6uz; 1,6110" 6uz; 2,83 *10”6iz; 1,98+10" Sua; 
1,83+10”6uz. 

- armonica 17 a frecvențelor 1,48*10" uz; 1,43*10"6u2; 1,38*10"fla 
1,35+10"6H2; 1,16*10”6uz; 1,45+10”6uz, 


Aceste armonici ar putea produce friabilitatea capilarelor sau 
perturba circulaţia sîngelui în acest sector vascular prin efecte de 
rezonanţă. 


b) Preovenţele de 0,27 ~ 0,3 Hz, care reprezintă periodicitatea 
respiraţiilor bărbatului adult şi implicit periodicitatea 
activării centrilor respiratori apneustice gi pneumotoxic, se 
regăsesc în 6 armonici ale unui nr. de 13 frecvenţe de bază, 


- armonica 15-a a frecvenţei de 3,417+10” uz 
~ armonica 14-a a frecvenţei de 1,73*10” uz 


- armonica 15-a a frecvenţelor 8,68+10"6u2; 9,25*10"6uz; 
8,16-10”6uz 
Hz; 4,2+10”6uz; 
4,08+10”6uz 
- armonica 17-a a frecvenţelor 2,07+10"6uz; 2,24+10-6H2 ; 
2414*10"6uz, 2,1+10”6 Hz. 
- armonica 18-a a frecvenţei de 1,16+10”6uz 


- armonica 16-a a frecvenţelor 4,48+10”6 


Aceste armonici pot modifica activitatea respiratorie gi implicit 
cardiovasculară influenţîna gi nivelul pH-ului mediului interne 


c) Frecvenţele de 0,3 - 0,353 Hz, care reprezintă periodicitatea 
respiraţiilor femeii adulte, se regăsesc în 5 armonici ale unui 
număr de 8 frecvenţe de bază ; 

- armonica 14-a a frecvenţei de 1,98*10”6 


uz; 9,92*10”6u2 


~ armonica 16-a a frecvenţelor 4,78*10”6uz; 2,53*+106u2 
"Sua, 2,39*10"6uz 


- armonica 18-a a frevvenţei de 1,16+10"6uz 


Aceste armonisi pot produce efecte asemănătoare celor specificate 
mai. înainte. 


Hz 


- armonica 15-a a frecvenţelor 9,25+10” 


~ armonica 17-a a frecvențelor 2,55*10 


./. 


EGIS 
a) Frecvențele de 0,3 - 0,5 Hz, care reprezintă periedicitatea 
impulsuriler generate automat în miocară de reţeaua Purkinje 


Li 


. se regăsesc în 5 armonici fe unui număr de 40 de frecvenţe de 
bază; 
- armonica a 44-a a  SeeYeliue lee l, 98+10”9uz; 2,18*10 "dna; 
pă 2,31+10"ÎH2 


armonica a 15-a a frecvenţelor 9,25 +10” uz; a ua 
1,26°1075Hz; 1;06-10-5uz; 1,15+10-5Hz; 
1,54*10H2; 1,38*10-5uz, 
- armonica a 16-a a frecvengeler 4,78.10”4iz; 6 „94+10” na; 
6,03+10”6ua; 4,96+10"6uz; 5,55+10"€nz; 
5,34+10”"6uz; 6,61 10-62; 6 6,31+10”5uz; 
5,18*10”6az. 


- armonica a 17-a a frecvenţelor 2,95*10“6uz; 3,38*10” Siz; 


2,89*10”6uz; 2,781076 
i 2,39*+10”6uz; 322106 
3,15+10”6ia, 


Hz; 2,57+10”6uz; 
Hz; 2,83+10”6ua; 


"uz; 1,8+10“6uz; 


“siz; 1443"10 “Sua; 


1,38*10”6u2; 1,35*10”6az; 1,16+10”6uz; 


1,83+10"6Hz; 1,45*10”6uz 


armonica a 18-a a frecvenţelor 1,88+10 


1,61+10”6uz; 1,48*10 


e) Frecvența de 0,67 Hz, care reprezintă periodicitatea impulsuri ler 
generate automat în miocard de fascicolul Hiss gi ncdulul atrio- 
-ventricular Ascheff-Tawâra, se regăseşte în ADRNRLEA a 18-a a 
frecvenţei de bază de 2,57*10 ~iz, 


f) Frecvența de l2 HZ, care reprezintă periodicitatea impulsurilor 
automate generate în miocard de nodulul sinoatrial 'Keith-Flack, 
se regăseşte în armonica a LSe a > geeovenjei de bază de 
9,25+10”6uz, 


g) Precvenţele e l1 - 1,53 Hz, care reprezintă periodicitatea 
activităţii cardiace, se regăsesc în 8 armonici ale unui număr de 
27 de frecvențe de bază : 
= armonica a 13-a a frecvenţei a 1,39*10 “uz 
- armonică a 14-a a frecvenţelor 6,94* 10“5Hz; 6,62*103u2 
~ armonica a 15-a à frecvenţei de 3 ,47+105Ha 


~ armonica a 16-a a frecvenţelor 1,54*+10”uz; 1,98*+10”7Hz; 
ip? 147310" dz. 


- armonica a 17-a 
2 9,25+10”6z; 9,9210"0u2; 8,16+10”6nz. 


=- armonica a 18-a 


- armonica a 19-a 


armonica a 20-a 


Armenicile amintite 
diferite disfuncţii în 


cardiace 


LEGUE | 
a frecvenţelor 7,7110”; 8,68+10” uz ; 


a frecvenţelor 4,78+10"6iz; 4,48+10”6uz; 


4,2+10”6iz; 4,96*106uz; 4,08+10”6 


3,86°107fHz. 


Hz 


a frecvențelor 2,07+10“6Hz; 2,57+10”6uz; 


2,39*10”6ă2, 2,24*1076Hz; 2,14*106uz; 


2,04*10"6ăz, 1,98+10”6uz. 


Sua 


a frecvenţei de 1,16*10” 
la punctele d, e, f gi g ar putea produce 


ritmul cardiac, de la aritmii pînă la step 


4) Frecvențele de 2 - 4 Hz, care reprezintă undele cerebrale 
theta (-0-), se regăsesc în 6 armonici ale unui număr de 48 de 
frecvenţe de bază ; 

14-a a frecvenţei 1,39+10”4Hz 


armonica 
armonică 


armonica 


armonica 


armonica 


armonica 


armonica 


å 
a 


a 


a 


a 


a 


a 


15-ă 
16-a 
17-a 


18-a 


19-a 


20-a 


a frecvenţelor 6,94*10” fuz şi 6,62*10” uz 
a frecvenţei de 3,47+10Îz 


a frecvenţelor 1,54*10” uz; 198-102; 
2,18+10ÎHz; 2,31+107Hz2; 1413*10"Hze 


a frecvenţelor 1,1110” 6uz; 8,68+10”6uz; 


9,25+10"6Hz; 9,92°107Śuz; 1,26*10"9Hz ; 


1,06+10"9H2; 1,15+10"9Hz; 1,54*10"9Hz 


1,38+10”5 Hz; 8,16+10”6u2 
6 


a frecvenţelor 4,18+10”Suz; 6,94+10” “Hz; 
4,48+10”6u2; 4,2*10"6uz; 6,03+10"uz; 
5,55+10“6Hz; 5,34*10”6Hz; 6,61*10-6uz; 
4,08*10"6Ha; 7,3*106H2; 6,3110" Hz; 
3,86.10”6uz; 5,18*10” “Hz, 


a frecvenţelor 3,38+106uz; 2,07+10”6uz; 


2,89+10”642;2,95+10"6uz, 2,18*10"6uz; 
2,57*10"6uz; 2,53*10"6u2; 2,39*10”6Hz; 
2,24°107 Hz; 2414*10”6uz; 251*10"6uz ; 
2,04+10”6Hz; 3,22210"6uz; 2,83*10"6uz; 
1,98*10”6H2; 3,15+10“6uz. 


~. 


A 


CAE Dale, 


i) Frecvența de 8 Hz, care reprezintă activitatea musculară în 
faza de contracție minimă, se regăseşte în armonica 19 a frec- 
venţei de 1,54*10” Sua. Această armonică ar putea produce ppaame 
involuntare ale musculaturii scħeletice» 


j) Frecvenţele de 8 - 13 Hz, care reprezintă activitatea cerebrală 
alfa (01), se regăsesc în 5 armonici ale unui număr de 13 
frecvenţe de bază ; | 

- armonica à 16-a a frecvenţei de 1,39+10“fu2 

~ armonica a 17-a a frecvenţelor de 6,94+10"7Ha şi 6,62*10“2 

~ armonica a 18-a à frecvenţei de 3,47+10” Hz 

- armonică à 19-a à frecvenţelor 1,98.10”Hz; 2,311. 10”9Hz 
1,73*10"u2 

armonica a 20-a a frecvențelor 7,71* 1006uz; 8,68+10”6uz; 

RU 9,254106u2; 9,92+10 “uz; 1,06+10"9z; 
1,15 +10"Pz+ 


k) Frecvenţele de 14 - 30 Hz, care reprezintă activitatea cerebrală 
beta Cp )» se regăsesc în 4 armonici ale unui număr de 8.frecven- 
te de bază: A 
- armonica a 1l-a a frecvenţei de 1,39*10"4uz 
~ armonică å l8-å â frecvenţelor 6,94*10Îuz şi 6,62+103uz 
armonica à 19-ă a frecvenţelor 2,18+10”%Ha, 3,4710 Hz 
- armonică à 20-ă å frecvenţelor 1,98*107Hz; 2,78+10"9Hz; 
2;31+10H2; 1,13*10"9Ha 


Li 


Armonicile de la punctele h, j, k ar putea produce diferite 
disfuncţii la nivel cerebral, de la tulburări de percepţie gi 
reprezentare la tulburări de reacţie la stimulii externi, 

In concluzie într-o gamă ce cuprinde 4252 de frecvenţe grupate 
în 8 armonici (armonica 13 la 20) ale frecvenţelor de bază se pot 
produce în anumite condiţii de emisie o gamă largă de disfuncţii 
fiziologice însoţite de reacţii afectiv-emoţionale imprevizibile, 


Pentru a reduce însă elanul vînătorilor de senzaţional trebuie 
să menţionăm că aceste aprecieri statistice sînt valabile numai în 
condiţiile sincronizării emiţătorilor (condiţii greu de îndeplinit 
din punct de vedere practic) şi numai ignobînd fenomenele de atenuare 
care cresc proporţional cu distanţa (care în realitate nu pot fi 
neglijate influenţînd definitoriu desfăgurarea proceselor) . 

Pe de altă parte în sprijinul ipotezei că informaţia biologică 
ar avea ca suport de transmisie undele fosrte lungi, gamei de frecven- 
ye cuprinse între 1,39* +10” uz, şi 1,16*10”“Hz2, corespunzîndu-i 
„lungimi de undă între 2,16°10°Km gi 2,59*10llgm (echivalentul a 
i/s 


8 


5,4104 respectiv 2,9+106 circunferinţe terestre), această informa- 
ţie nu ar putea fi ecranată de cuşca Rar Faraday, putînd interfera 
cvasiinstantaneu cu informaţiile provehite de la celelalte structuri 
biologice asemănătoare, 


Aceste informaţii globale, (de ordinul a 2,8*102240biţi/8ec 
numai pentru punctele electrodermale cheie şi SHU-antice), care 
codifică informaţia distinctă a 58 de biţi (pentru aceleaşi puncte), 
avînd asociate cuante energetice, se pot compune şi suprapune, 
formînd o "bibliotecă universală de date" ce exercită o influenţă 
directă asupra tuturor structurilor biologice şi indirectă, în timp; 
asupra structurilor nebiologicee : 


